JAN FILAS 


c, k. Urzędnik Izby obrachunkowej 


przeżywszy lat 45, po długićj a dolegliwćj chorobie opa- 
trzony św. Sakramentami, zmarł w dniu 19. Maja 1866. r. 


W smutku pogrążona małżonka wraz z czworgiem małoletnich dzieci zapraszają Przyjaciół 
i Kolegów zmarłego na odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku w dniu 15. b. m. 
o godz. 4. popołudniu z domu przy ulicy św. Jana pod L. 414. 
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